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KI-gestützte Diagnostik im Klinikum 
Lippe: Schnellere und präzisere 
Ergebnisse 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, setzt 
auf Künstliche Intelligenz (KI) in der Diagnostik, um Krankheiten 
schneller und präziser zu erkennen. Durch den Einsatz moderner 
Algorithmen und Analyseverfahren können Ärzte bei der Befundung 
unterstützt und die Versorgungsqualität verbessert werden. 


Dieser Artikel beleuchtet, wie das Klinikum Lippe KI-gestützte 
Verfahren in der Diagnostik einsetzt, um schnellere und präzisere 
Ergebnisse zu erzielen. Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte 
werden innovative Projekte vorangetrieben, die das Potenzial von KI 
in der Bildgebung, Labormedizin und anderen diagnostischen 


Bereichen nutzen. 


Im Klinikum Lippe, einem Unternehmen der Gesundheit Lippe 
GmbH, wird die Diagnostik durch den Einsatz Künstlicher 
Intelligenz (KT) revolutioniert. Mithilfe moderner Algorithmen und 
Analyseverfahren können Krankheiten schneller und präziser 
erkannt und Ärzte bei der Befundung unterstützt werden. Unter der 
Leitung von Dr. Johannes Hütte, Geschäftsführer des Klinikums, 


werden innovative Projekte vorangetrieben, die das Potenzial von KI 
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in verschiedenen diagnostischen Bereichen wie Bildgebung, 
Labormedizin und Pathologie nutzen. Durch die Kombination von 
ärztlicher Expertise und KI-gestützten Systemen soll die 
Versorgungsqualität verbessert und die Patientensicherheit erhöht 


werden. 


Kl als Schlüsseltechnologie in der 
medizinischen Diagnostik 


Die medizinische Diagnostik ist ein komplexer Prozess, der von der 
Erfahrung und dem Wissen der Ärzte abhängt. Doch auch die besten 
Mediziner stoßen angesichts der ständig wachsenden Datenmengen 
und der Vielzahl möglicher Krankheitsbilder an ihre Grenzen. Hier 
kommt die Künstliche Intelligenz (KT) ins Spiel. Mit ihrer Fähigkeit, 
riesige Datenmengen in kurzer Zeit zu analysieren und Muster zu 


erkennen, hat sie das Potenzial, die Diagnostik zu revolutionieren. 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, 
hat dieses Potenzial erkannt und setzt auf KI-gestützte Verfahren, 
um Krankheiten schneller und präziser zu diagnostizieren. Unter 
der Leitung von Dr. Johannes Hütte, Geschäftsführer des Klinikums, 
werden innovative Projekte vorangetrieben, die das Potenzial von KI 


in verschiedenen diagnostischen Bereichen nutzen. 


Kl in der Bildgebung 


Ein Schwerpunkt der KI-gestützten Diagnostik im Klinikum Lippe 
liegt auf der Bildgebung. Moderne bildgebende Verfahren wie die 
Computertomografie (CT) oder die Magnetresonanztomografie 
(MRT) liefern hochaufgelöste Aufnahmen des Körperinneren, die 
für die Diagnose vieler Erkrankungen von entscheidender 
Bedeutung sind. Doch die Auswertung dieser Bilder ist 


zeitaufwendig und erfordert viel Erfahrung. 


Hier setzt das Klinikum Lippe auf KI-Algorithmen, die bei der 
Analyse der Bilddaten unterstützen. Diese Algorithmen können in 
den Aufnahmen kleinste Anomalien und Muster erkennen, die für 
das menschliche Auge leicht zu übersehen sind. So können 
beispielsweise Tumore, Entzündungen oder Gefäßveränderungen 


früher und zuverlässiger erkannt werden. 


Ein konkretes Beispiel ist der Einsatz von Klin der Mammografie. 
Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen, 
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